File: D:\Msd20\aout06\0308\1780774S.D 

Operator: 23 

Date Acquired: 3 Aug 2006 20:16 

Instrument: HSD 20 

Method File: MAK27 

Sample Name: B 178/07 995474 ssh TE 

Misc Info: 

Vial Number : 7 


Analyse quantitative :Testosterone/Epitestosterone 


U: 


ri 


Abundance 


800000 


600000 


400000 


200000 


TIC: 1780774S.D 



T— ' 

rime-> 5.00 10.00 1 5-00 20.00 



SI :METHYLTESTQSTEROHE 


Abundance lon301-30 301.00to302.00); 1760774S.D 

100000 2C198 


80000 


60000 
40000 
20000 


20.40 




'mH^ 


rime"> 


70 m ai .00 21 .so 22.00 22.50 


n 

I : 


f : 

: I 

u 


Epitest oBterone-Testosterone 

Laujndanc^ Ion 432.40 (432.10 to 433.10): 17807745.D 


4000 


3000 


2000 


1000 



ri^o_> ia.50 19.00 19-50 20.00 MJO 


Epi testo-Testo-lIbetaOH A et E 
Abundance Ion 432.40 (432.10 to 433.10): 1780774S.D 

Ion 522.50 (522.20 1o 523.20): 17807"^ 


5000 


4000 



rim.^> 18.50 19.00 19-50 20.00 20.50 


page 1 


5G 


USADA 0284 


